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LAB I 


Table 1 

ROUTINE SMOKING LABORATORY 


Date 

1/22 

1/23 

1/24 

1/25 

1/26 

X 

# Cigts Smoked 

100 

100 

100 

100 

100 


Butt Length 

27,0mm 

27.Omm 

27.Omm 

27.Omm 

27.Omm 


# Puffs 

8.3 . 

8.6 

8.7 

8.7 

8.7 

8.6 

Yields (mg/cigt) 







Wet Smoke 

23.0 

23.6 

22.9 

22.0 

24.2 


Water 

3.3 

3.9 

4.0 

3.7 

4.4 


Nicotine 

1.23 

1.33 

1.29 

1.30 

1.35 

1.30 

NFDS* 

18.5 

18.4 

17.6 

17.0 

•18.4 

18.0 

CO 

17.5 

18.8 

18.3 

17.8 

18.9 

18.3 

NFDS - Nicotine- 

-Free Dry 

Smoke 







Table 

J- 






RESEARCH SMOKING MACHINE 



Date 

1/22 

1/23 

1/24 

1/25 

1/2S 

X 

#Cigts Smoked 
(6x8) 

48 

48 

48 

48 

48 


Butt Length 

27,Omm 

2 7.Omm 

27.Omm 

2 7.Omm 

27.Omm 


# Puffs 

8.3 

8.3 

8.6 

8.5 

8.4 

8.4 

CO (mg/cigt) 

17.1 

17.7 

17.7 

17.6 

18.2 

17.7 


PM3000878442 


Source; https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/htyk0001 




